جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 5 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
ل رمز المدرسة : 1183 رقم الصفحة من 1 إلى 1 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة الم لد 
المديرية ٠‏ الرصافة الثانية نج الا راح ارط ا 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: متوسطة الق بغداد الاهلية للبنين 


_ 1 | 1421911183001 | احمد محمد عبد الحسن صحن 0 | 55 | 53 | 56 | 73 | نج | 27 
2 | 1421911183002 ]امير وسام داخل حمد | 64 | 50 | 34 | 62 | مسل | 0 
3 | 1421911183003 | حسن موسى حسن جاسم 1-00 | 64 | 36 | 42 | 53 | مط | 0 
4 | 1421911183004 _| حسين داود سلمان عيسى | 50 | 31 | 50 | 50 | مسل | 0 
_ 5 | 1421911183005 | عباس عناد ناصر عبيد 000 | 62 | 59 | 53 | 59 | نجج | 23 
6 | 1421911183006 | عمار رعد راشد حسين | 50 | 44 | 28 | 51 | سمط | 0 
7 | 1421911183007 | كاظم حسين حبوب امانة 100000 | 50 | 31 | 27 | 52 | مطل | 0 
_ 8 | 1421911183008 _| كرار حبيب عزيز ثامر 1000000 | 59 | 42 | 38 | 6 | مل | 0 
_ 9 | 1421911183009 _| محمد حيدر سلمان حشيش ___| 64 | 50 | 4 | 69 | مل | 0 
1 | 1421911183010 | مصطفى احمد غافل حميدي 0000 | 50 | 36 | 50 | 58 | مل | 0 
11 | 1421911183011 | مصطفى جواد كاظم حسين 00000 | 50 | 42 | 28 | 50 | مسل | 0 
12 | 1421911183012 _| مقتدى عبد الامير حسين عبد الحسين _ | 50 | 37 | 39 | 52 | مل | 0 
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مشرين | تيون | امعان | سود |اضيةضوة 






برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


